Andante 



URTEXT 



Theophile STERN 

Organiste au Temple Neuf de Strasbourg 
(Strasbourg 24.07.1803 - Strasbourg 01.12.1886) 
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Cette piece est issue du Volume II du « Recueil de compositions pour Orgue » de Th. Stem. (n°l, page 3) 
Elle est publiee ici pour la premiere fois depuis son edition princeps a ma connaissance. 
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